
FAR A RADIO - Mod. D 541 - Gamine: da 188 a 572 ni, da 13 a 22 m, da 22 a 35 m, da 35 a 63 in. Media frequenza: 450 kc/6. Tension! 
placea: 260 \\ al cutodo della 5Y3 G 300 V, Plarca oscillatrice; 200 V, Potenza: 4 wall eirea. Produzione 1945-46. 














